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І,2іре;і7'пд.',л-ц.і письмом .ог>ее)^г:ег.цитго'!‘ 2,7.8 -О.ХТ-ЮТ/К/РЗЗ сіг.ц--, демотштн 

ус ѵц. с 1 спесей 1980 г. д г п - 1 й'.г. .. 2-,п "989' і- . Об В О'І.Оіу 9^Г ■ 

л , - . ^ ,^.6 е/ л ' "О 


. ' Іідсгог'Уіііа стапдарх расіірсч.'Ѵрдеддетг':!. ѵце ^г■е'^ер•^.г..е. д іеѵ.;ддк);,;;.:іГ-іц;..о •;.-.цсо:то'г;-сгаг(!ую 

сдѵ-рг-,;;:); яцц?. 1 сМцс>”се для іісгсі'Оцл ініу.: сРъее.сЬлх пргГАй'.>.'.цдей, ■і<^>сдди,-аначе;;г;.‘п.\ для рабо- 
’і'іл а ѵг.гпиоко'к'..',:тоуіц:іх. тр.акта.ц ]ле;ц;,оеДе.лт; Ц- ' ей а:тп р- . 

, Сч’йіі/цірт ус;хаіі'авлѴ5Б0,<;Гі’ ч\еДнйчс»сд!ц> х)'-:,'- паот;'! * ■ 'гпалздт,^ іілгѵіотау.піѵи.'і вьусоко- 

агг./гаг;-:у;с: эиергпю, ИХ составы, сзіойсіт.а ѵі область т, ■ ч' ' 0 !‘йя, ’ ‘ ■ 


1. ОС.КОБИЬ'П ПОЛОЖРіПЗЯ 


1.1, Материалы, прлімсіГ'--'смыо для пего ірслеішя ос » стд!ык. поглсгз-ителейѴ иметь 

ссстііь н отру л гуру , обеспеи' ‘С'.пб эц''|нп''Т:п.г;К)э пог;іос.сз;'.ісу'э7Гсктрс:4дгиатирЛ зізсргпа в оп- 
ределенном дио’ла'іоке частот. 

1.2, Для ппготовдеиип об<■,е^ге!>^x по •:■.■. со;?.те лей БЪігО!;с>частоті'г/' бь'орггпі прпмеп.аю'гся 
мдтерпалы, вылуспсемые сориПпо, и материспы, прігготасдлцаомыо да, место потробленип, 

1.3, Обооип'-цшпе составов -матеріитдог-, поглоща !ли;п.х ^-г.зсоко’зостхп'иую энергию, приве- 
дено в соотсетсн.іЬі с ССТ4 .”0.054.102, Тіумеглшнп ссц-гсбов маг.:р;»іЛов, нс шс.’.аочеішых 
в 0СТ4 ГО.054.102, пач'ппеігд с номер.? 30. 

^ 1,4. Ияго^ір.пс:иііС! маіс'ризлов, поз'лотак'іцих высоко частртнузо энергию, состлвоа 1, 2, 

8, 1.7і 20^!7'і .должно а оси ЗЕОДИТГ.СЯ в сооч'ветстшаг с Типовымн, ч'схиологическиыи 

продсосами по ОсТ і ГО. 034.:! 02. . ^ 

И.ЗГОГОГ4Л0ИИО ьзатериалов составов .30, 31, З2''сл :дуот ірюизподіп'ь по техно.чог'нческнм Сі/ 
проиессам предприития, 

1.5. Техтпіческио 'гребов.5Иия к объемным поглоч чгтелГеи тясокояастотной энерігии, реко- 
мендуемые 4юрмы и область применения ц.ч ірпиведсиы .в р:.■^^ц^іендуе^:ом прн/тоягоииѵ! 1. 

1.6. Техішчс-скѵге требопан.'ля к ксі'.струі.ции объомигчч ноглотителей клшюобрлсиой фор- 

ыь\ приведены в )'■ 01 .■о^!.'^I:яуе^к^м приложении 2. ■ . 

1.7. Мо'ГО.иг і .чреллони.л обьемных пегло. нтс.чой пр'. цедены в справочном прн:.ожсЧіі.и 3. . 

1.8. Пер^н'". ■ -тгсс.,, для ліюллония пот'чоіт.толей, приведен в‘ спрагючноя 

прило'!?'"” ' 

Л-.с*. Порочепь лаков, гпименяемых для эашітного покрытия поглотителей, приводен в 
справочном ирилолюнин 5. ' • 


2. ТНХНИЧ1-СКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 


2.1, Оспошиле фиэико-мс.ханчческие и злектричостгго свойства поглощающих материалов 
должны соотвсгтствовать показателям та(>л. 3 и 4. 

2.2, Материалы для ног о'гоьдсния поглотителей ;.! юокочастотной эноргииг долишы сохра- 
нить сі'ебильносп'ь свойств в ииі*сі)вало рабочих темпера-, ч нздолий. 

2.3, Мптсрпч-!м должна.! Ор^-Оіс’чча.чть и.чготоп.чі.’пі о іа; ч'лотиа оін. .' і одним ітз методов; 

ітр<,н.совг.тіо, штагечочка, фор; .ччк.о и кс.’.чашічсі-к іч о-^раб(>гка. 


Ирдцз.ицо ск{іііииАЛі.іЧоо ’"Р Ё /_ л 1 Іореиг'Ча'і к;; воспіісчііепа 


аі. I. ■ ' 




П: 
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'І.Л, М і'».і . неяе/еа'.-лй'' д і.е. сс^жйях? и ЩіИмл^:' ■- ;Ьі<і длл нетс- ; ег»пеиіШ )ісе«»итііл5лей, 

»' метоуі; алзл, длг» и"гс»толяе;п:я сог:т«воз, ^7ріа'оѵі:еп5іве^м^:;; иа и':^сіс 

іютрсело-иія, дол:;гл; уі^оі^-іогдееоть ірсблд.ат;дім- дейся. ■улп.ѵіл Н'ГД і>;> лк псют;лй:су, 

2,5а При е;.ие,сл в консі-р.^яі-торской док'ѵл'еятвкягі мдгерт'аповг пріі>'йѵ?яе)ѵ;ьід для ѵ?.агч>-» 

, тодяедля о5ле№іь;к, погшѵалелс.7 ѵ: дкдусеае^длх серилио^, дается сегла-са на іюрмлшз'аа^гех- 
■ Нйпеелгл доісузѵіеат дн 8'ют метлрке;!} іірк сапмеи состйьо», пріи'отарлавламых нд ыесте п«>- 

ТрсгблелЛія, даэ'гся ссылка ддѵ. наскгоеидЁ са'ллдар?, . ^ 

Пр:іі>:ср усіюхіиого обоа-аас-кля. <еуі-м ^ . 

м.ахлл^:то/іцУаіо;-стрнчбско«' г пштѵлш. М~.1; "З’-г. • .. . 

,:■ ГЪ'аотшіа М-1 ТУ 6*^5-5037-74 л : '■' 

■сос'іава 1, пог'лоіц:ио:-асго у^ысохоч&ся'отную 5лерг;пс; / 

Состав 1 ОСТ4 Г'О.029,205- , * : ’ Л2‘ л 

■•;' .Г' - о.оотавоБ.Д*?, 19, 20, 22, 24, .35 при нгобкдаііости укаБзшш 
;іМЁр!^і:! карбонпльного -келеза» . ' 

. - . Ооокіі 17 Р-ІО оак 10*029.205 « . ' 


Тобпица 1 


на месте потреблеішя, приведены' а табл. 1. 


Номер 

состава 


30 Т-» 

,;■ '■Тг/ ' 
31-Ѵ 1:5'’ 

32 ' ' 7 "'‘ 

17 

24 

19 

20 

ьг 


Кремшій 


Керами- 
Карбид ческий 
кремния і.іатериал 
(улыра- 
фарфор) 


Состав, вес.ч 

Боптони- Кар5о:тль~ Эпоксид- Полиэфяр- 
Чч)вая ное холе- каіі . ная смо- Тальк 
гяіпіа ео смола ла 


100,0 


40.0 

50.0 
61,5 

80.0 
210,0 


3.2і Материалы, примоішег-дыѳ для пгготовлеішя объоміаіх поглотителей высокочастот^ 
яой энергии, вьпіускаемые серш'іно, прішѳдеіа.і в табл. 2. 

' лѴ. ' Таблица 2 


Наименование и марка 

Пеаокѳрамика 7ТАТ-2 
Ферритовые пластины 

меча , . 

М агтп'од иэл ектр’лческке 
пластины М-1, М-2, М-3 
Элемент токопроводящий 
пластинчатый ЭТП 


Вес элемевта, (і^ 
(2209216-10“^ 
С8097<3540"3 

СііЛб&-19‘^ 


Размеры элемента, мм 

180 X 80 х-50 

60 X 60 X 4,8 

400 X 350 X 23 
300 X 29 X 0,8 
300 X 37 X 0,8 ■ 


о 

о 
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3 . 3 . Основные фнонко-мелетшчсснно н 
ваі:.і^2Ліі на месѵе иогряблсння, приведены в 


элентрннссхпо свойства ^штериа;іоп!, пригстшхчп' 
табл. 3 . 


Наи}?.йіі 03 йШіѳ показателя 


Норма лш составов 


2 , 8 , 3 


Удеггь’шй вес, Н/м 
(іѴсм®) 

Т'едлопроіюдіюсть, Вт/ (>.?>К ) 

( ккзп / м ' л . с ), ■ 

вѵ'П- текіпофатурэ: 

20 "С ■ 


ЮО^С 


200 °С 


Теплоемкость, Дж/К 
(ккал/^С) 
при теі>іпературе: 

20 °С 


100 °С 


200 °С 


Уі^ѳлыюя уіх&рцаа вязкость, 

Дж/ (іо:'С"См/см‘' ) 

Предел прочнсістн прн статическом 
иэгЕбе, Па (кгс/см*') 

Удельное об-ьеміюѳ электрическое 
сопрс'.7мвление, Ом*м 
(Ом*см) 

Тангенс углп^ диэлектрических потерь 
ПрН частоте 10^ Пц, 
в пределах 

, ѴиСіА^^іггрии ес/са^і е^и^сі 


17 , 65.10 

,..„:( 1 . 0 ) .. 


2,090 

( 1 . 800 ) 

1,840 

( 1 , 580 )- 

1,650 

( 1 . 420 ) 


1 , 089 - 10 ' 
( 0 , 260 ), 
1 . 005 - 10 ' 
( 0 , 240 ), 
в 0 , 663 * 10 ' 
( 0 , 230 ), 
2 , 599 -Ю'- 
( 2 , 65 ) , 
14 , 7 і*І 0 ^ 
( 150 ) . 


26 , 48*10 

„( 2 . 7 ) 


0,670 

.( 0 , 576 ) 

0,797 

( 0 , 685 ) 

0,690 

( 0 , 593 ) 


0 , 879*10 
( 0 , 210 ) 
0 , 888*10 
( 0 . 212 ) 
0 , 896-10 
( 0 , 214 )„ • 
4 , 905 - 10 '^ 

( 3 . 00 ) 

49 , 03 * 10 ^ 

( 500 ) 

1 * 10 ^- 9 - 10 ^ 


1 * 10 - 1 * 10 '" 1*10 -- 9-10 ^ і 

( 1 * 103 - 1 * 105 ) ( 1 * 101 ^- 9 . 10 ^^) 


0 , 01 - 0,30 


0 , 04 - 0,05 


о,оѵ-0()х^ 

гь-гь ^ 




аѵііпа /б*-^ 'і и я Н*^іЛрйіуігп с^, 
„ п р^.'вс-рла ѣ^сенин X. С . Л і 
^аг-ірисі. те п<хі?ь'-сс/;рст-ь 
^ 7іс/^ О при 

те^і/г е рѵ,/ги/р^ 

' 2 0 

> 94 'С 
6 ’ 4 'С 

во-с 


^ пре а, ^3 г ^ /’икс^'^іс т-і.іци 

лм іегп аі ехі юа бС’ ^ніиии 
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• 3,0. Иктерьгп рьбочяй теллгіоратур и&ѵ(#раигоэ, пр:,-;,кл 
>гл >!1 5КіГ;;ѵіііО‘Оае'^, ;;риаэден ■ й табя. 5, .' •. 


;;ых ;;згото^«ійг;Тіл с 5 '^,«м- 


Т г- 6 л и х< с^. 3 


| Кіг^-ерйап гис, 

С>‘С.-.ааы 1, 2, 8» 30, 31, 32 ^ | Оі> кѵргуо 00 д 

Содѵд ‘Ь5 1,7, 18, 20, 24, 33;,’2Й | От мнкуо СО а 

Пѵк'.о.:х;,*«мшг,« АіСЛ1'"2 | . От мк>;у '0 1Р0 


Ф&рріітоаыо пглчстѵікіл МСЧ2 
■ М!-;пііі'!:он>ѵ!гп‘Экѵіп;чаѵ;ки«і ппдстійгы 
М-1 
М -2 
■',М-3 

’ Ѳгіемаит тогі.опрО!.іОдяд.ідй пяостиа- 
чаты.'І: оТП 


От кѵргуо 00 до Ш5КЛ ООО 
От микуо со до ш.'к.;. 130 
От мк>;уо 130 до Піпос 200’ 
(іфатдслрям'ідѵю - 2 м;і '« до 800) 
Оу ыші/о 00 до ддіос 12 о 


От ілп’-іус 60 до шпос 40 
От минус СЗО.до пш<к: '50 
От мднус 60 до плісх'. 60 ■ 

От минус 80 до плюс 70 


3,0. Перечѳпті кормптивію-'Г^здндческкд документов на нсходшле матдркальт, прьмогшо- 
, ■ >ше ляп изготовлокия составои, и на материала, вьшускаэмыа сервйио, приводе!! в спраБоЧ"- 
ном прк.'южекни 6, , 




ОСЛЧ ГХ>.0.?.Г).205 


Сѵр. 7 


РодіиК!\НЯ 1-78 


Длл сл.'’/:.^Г-;!.->го полігГ.іс;.ч< ;і',я 
ІіЯС'і /ѵ? 


і!РИПо:;;г:!ім-' і 


ТЕХНИЧ-- '1'РБ,-/'г!:'\ИИ5^ К С''г.!7.';::Г-іл; “• 

реког,е;ідуе;--;: ■■: ч-ог'мы і) о.-ѵД'.сть г: 


■>тите;:пм, 


1. Пйрпглптел'.і ; длл іюр;;-' і.ьс;.ч-ші п вч' . 

ных. трактах. ■■ 

В а'іппагыосѵи сг ѵі,':.;;ичг:(;;:ѵ п:->"п.ѵТтлч- л і }■.. .-і--' '' ' ‘'лч'Ѵочлр г- ’ -.і.', 

:окоУѳчкьій РШ'руаок, согласован!-;!,';: ,':'.,':'аузок 5 пл о. -.о; -с (до 1,0 Рт) и ві 

■:Чсаьше 10 Вт) іТ«в''‘-Рмоі,аис>сѵ,.. ' 


' 2. Основным параметром пегг нтдіелех! яшічг?тся , сог. , етоячоа «ал чы.. пс-с-і ? ■ •.гйѴ-т-.'С:* • Чг{> 

\К тт)< котооый зЕпвепт от ^с''’^■;ето!гесс■.^.ог ■■ -Л 'йк» 4Г^ в-, ^ 


кию {к тт)< котооый зЕгвепт от гс'ѵ^іетоиисс 
сту - - 

а также от машш поглоиміопі.сг‘о -тегжала, . 


3. ГІоглотитепи, должны обес,Ѵібчиішгъ -Эѵлдагдюе ^ала-іеіиіе уП опрйдед.яь'ном дНіУіазонв 


частот, ' 


4. Игмерениѳ у сл ?д ѵ от і;рйнодать ко ГОСТ 8.й"1 ' Р '- 7 ' 7 'Г О С7 4 ГО, 2^3. О О О 

5, Величина К у 'ЩЩ: ітгпоѵ-л'гопсй ' ктнобрщщіпй фср;дг.? сцеешіек^.З х ІО м?.г, л;т- 




нЬй 40 тш : (черт^е^^7*лкітото!5?іэ?:'..і.зх с.а ссставоу ,1, Гі, в, .Ѵ^ > 1-‘ -, 30, 31, 32, ^3 ' ! 

рриведева ів -табЛІІ, і:.'' Т' ' I-''.., 




. ■:/ 

-ч ѵ'.Г"' ■ чг ■ 




Т о б п ті я а 


Состаі 




1,2,8,30.31,32 1.;’10-1,30 

. . 17, 19, 20. 24,2 2 1,хО-1Д5 - , ' ' 

® .33 1 ,16 ® 

6. Ко-іегрукция поглотителей г,!.)-г; ио обосііе'чтібатс ыексн;,:<:т,яую тс-іг/^чотдачу, 

7. Для поглотителей, работат:-.];;..: н ггегеркгс'лиоир'овахпг.н.-; усгройствая, должны іір;;мо- 


НЯТЬСЯ влагозащитные иоіірытик, ід>' д.охр.аклкн'-не их от раарѵ!.и''НіИіг л не у::уд! лающие у 

Поверхность иоглогителей, г- аѵсоиаич глаі'о&ащиЧч’оьіу гтсчрытию, долглла удоаяві'~ ' 
ворять требованиям ГО,05 ОСТ-^ ГО. ОѴі. 'Я 00 

Ѳ, Фо})М5л ло5'логите.м(>й и |)е>;с иондусмаг» область прп>;ог.сгий их П5)Ииодоиы в тобл. 2. 


^ -9і. Зн •вРиНо.и, 


РИ ^иАляии, Ьц.^ , і-і. а С'^Ы’ ^ Спъік ..іеи. /с и' 

с с О/Уѵі; ем см 4 (.1' & /7 І с: '' ' Гс > /»7 Г' /'4 со .070 0^^ к. 


ГПр(:‘ Ъ о О^НхІ. Я.. Ц V (.у >/ 7 і с' -?^с;сХ 

иіероЛоІиЛ'і'-('0-< Пч:- [.><. Р X нс С’ Р'І і.ь ^ і уь , ,/пн^//г 

^3 0рсррі>і)гЬ4:,'/Г Си.^ и Л.Г- дсл^спс- ‘дсыт ч,/'. Си/?Ніг 

І іу гг' г ~ /^44 4.-^ 1, (г ^.сѴбіЛ‘с( 


.^р?7и .си 


•' ( /і’/Хс/г,^/ 


/ і ^ С х 7ц 
7і 



мерительной ад- 
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(,к: 


С'сГ'ѵ" 


Э,ѵй. Ѣ 


ирг.}' 0 ,лЫк 1 

I ’і-'/'ѵ - , ?ЛД ■■ѵ'і,'; 


ТГ^Х.Л ■ ГлГКіІі- 1'Т-«ХШВ\И 


кг>?и:а-рѵхииі-і 


ОБЬНММХ'Х івлтютѵгѵилви ІѵЛИ;.'.. ч/-'А::НСп4;0РМЫ 


'Гл::....,,; ;,г.;ку Г г; .. . *' о СОСТЛВОВ 1, 2, 2, 2 0 

' ^ ^ Хъ4г4#і л;мі С.:,ч:тл»ов 17. 1 Р, аг;. ^ 

■- V. :'0 '■ Ь^Г'І. іі'*, у. ■■■•;:/ : ^ ‘і*!:, (И‘.ѵ.,-. ) , 

'Г-'?*г.ую і'.; -.іѴіку \ г.-. ■>■■.•; :іг-^. '•;• , с.т, -, с I -і-ллій.’;; иаллѵсом. раиккч ггОлг?Г';'!:й: 


‘ ’ :ілг.-;'-х’ ^ ' • с.т. г. -іл •ьл’.в рал:-:усом, раіли-гч гголг?Г';'!: ; 


іслѵі.іЛіи кро:-:,., -. 


у'/'Уу: 


/^///// В - Л/ЛѴ'’ / / ■■•/-. 

МЙШ/>УА^у 

і:!і!і ! ! ! -;5'. --Ѵ / 






1 г угол скоса; 2 ~ рабочая лог;?лѵ.ято«ая плоскость;^ 
3 - тонішя ктк'Мка еоошііиь.' поглотителя 


2 . Прямые уаѵіьі, обргл^уегіьш плоскостью погло'.л'то.'іл' прплог'аютой к узкой стенке 

истпопсда, и тошсой кромкой, егѵ^ вершины, следует ‘Округ гілть радиусом от 1 до 3 мм в га- 
Епсиыосггѵг от габаріШ>в иоггютителя.. ■ ■ .. . ; 'л » 

3. Зазоры мекгду Яог-лоѵіітелем и при;ісгаіощк-м’.і кгюму попѳря:ноетямя шпин" перёдачн" 

но ДС С.ѴІГЫ превт.пнать 0,2-С!,3 мм» ., ■• 
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Дпв ску:«ебі;'ого тт&ттин 
Эка. ■ 


ІАЕГОШ КРЕПЛЕНИЯ ПОГЛОТИТЕШЕЙ 


ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Сігр,'шоиное ' 


Метод гфгплокия 

^ -ТГЦІ ІІІ I II І Г ІІ.ІГ1ГЧ 

КреппеНііО погдотита'' 
яѳГі клеями к стенкам 
прямоугольного ПОШЗДБО- 
■да'. 


Эскиз поглотителя '.И 
с рокоме>щ>'оьшм крацпенкем 


С<>^?гЖх>^ 



СЧіДйСТЬ 

применения 

Для стащюнаркчх-ѵ» 
■ эакреппешы поглоти* 
телей 




плоскость скііенхи 


Крепление поглотето- 
лей клеем к коротко- 
замкнутому фланцу пря- 
моугольного полноводй 



Для съемных варн- 
аптоц креллешія погло- 
тителей • ’ 


Механическое крепле- 
ние поглотителей с по- 
мощью 'замков' с пааа- 
ми в поглоткто/шх и от- 
Бѳтнымк кронштейнами 
па короткозамкнутом ' 
фланце прямоугольного 
‘волновода. Для более 
' жесткой посадки погло- 
тителей во фланцах вол- , 
повода сочленение дета- 
лей производить с примѳ- 
нсииом высокотемператур- 
' ных клеев 


1 — короткозамкнутый фланец; 
2 - место склейки 


^ > ■4 ииѵ ^ха 

гіі_і 




/У.Р-. 


Вариант А применя- 
ется для поглотителей : 
шмршюй менее 50 мм 
и высотой более 8 мм; 
размер 'с' не должен 
превышать 0,3 всей 
то/шшны поглотителя. 

.Вариант ' Б применя- 
ется для поглотителей 
шириной более 50 мм 



со ^ 




с ^ 
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Для служебного пользоаш«.я 

-■ '" і- ' .•' •; 

. 

Экэ. Иі 




\ : ПРИЛОЖЕНИЕ 4 


' ■ ... * - 
'■•'Сг Тг ^ : ’-і - 

■ ? ' 'Г- ^ ' "■ ^ 

Спрааочков ' 


' ' ' ' • ■ іч. - 




ПЕРЕЧЕНЬ КЛЕЕВ, ПРіІМЕНЯЕМиХ Д/ІЯ КРЕПЛЕНИЯ 
ПОГЛОТИТЕЛЕЙ . 


• Состіій, ыьрха . 

Марка кдѳя ; , 

ИТД на клей 

1* 2, 8, 30, 31, 32 


'■'■ЛИЧ' :, . ГОСТ 12172-74 

*' ■ " ■■ Г*: . 


- ; ' гост 2234С-77 

: - « 

[ Эяйсгосил 11-01 

1 ‘ ТУ 6-02-657-4?^ 76 0 

17, 19, 20, 24'; 2 г 

БФ-4 ' ' 

. ГО 12172-74 : : 


ВС-ЮТ ■ • 

ГОСТ 22340-77 » 

- ' .'І* )' : '• *•' ■ .•'■■■■■. ‘"й . ’ ' 

Д-9. : 

И , ОСТ4 ГО.029.204 


К-300-в1^ 

; .ОСТ4 ГО.029.204 


‘ ВК-9 Г, ( . ■ , , 

ОСТ4 ГО.029.204 


ПУ-2 

; ОСТ4 ГО.029,204 

Фѳрритовыѳ пластины 


ОРТЧ 90,029,204 (1? 

0СТ4 ГО.029^04 

.;::;,::ѴМСЧ2;:ѵ;;;‘у 

К-300-Ѳ1 

. ОСТ4 ГО.029.204 

Магтітодиэлехтрически# 



пластины 



М-1, М-2, М-3 

ПУ-2 

ОСТ4 ГО.029.204, 


, по 


Охп. . 1. 0 


1-7 В 


Д:-и слулссСіііС'ГО ііольаоі^^ишін 
Зісо. д':> 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Спрайочиоѳ 


ПЕРЕЧЕНЬ ЛАКОВ, ПРИМЕНЯЕ^'^ЧХ ДЛЯ ЗЛИІаТНОГО 
ПОКРЫТІІЯ ПОПЮЧ'Ш'ЕПВЙ 


•ч..гіміл. -.- 1 -іи'і пт ^ 1 -і-х с.. 

Ссо--'Яз, ыпркй , I 

Марка нзка, | 

! 

М ГД на іиѵх - 

17, 19, 20, 24,22 Щ 

ЗП>-730 V- 

ГОСТ 2082'^-'-5і«г аі _ 

1 

йгиѵіѵ:«дг р;:>>:тріічСіС*'. ти; 

^р~%ЗІ 

. Гі^в-іО-8&Э>-75 

іѴсі’ѵпаі М~1, М'*2, М— Э 

■ ФЛ-582' , 

: ТУ б~іо>і23б~;гё' 7 7 (I) 



■* 



1 ? 



Для слуксбііого дольйоваіаки 
Э::з. 

ПРИЛо>::гаУиш в 

Сяраво^шоо 


ПЕРЕЧЕНЬ нт НА МАТЕРИАЛЫ 


. Наимоисеаі!К 0 маторда,'.а , і | 

НТД УМ материал 

■ Гшгна бйіГгонитоБая . ■ 

"■ , ГОСТ 7032-75 

Р Жсяеао кйрботишнов родиотехі)к^ •. 9 


марок Р-3.0, Р-20, Р-100 . . , , 

\ ГОСТ із8;іо-ѳв 7,9 ■ (2 

Кар'Зглл кремния , ' ‘ • ■ 

ТУ 48-4-297-74 ' , 

Креьікнй кри<італлаческкй л 

ГОСТ 2163-ео 

: Материалы керамические радіютѳхкичѳскио ' ; 


типа В класса ѴШ, группы *'б' 

. ГОСТ- 5458-73'. 

Пенокерамика АГАТ-2 

, ;ТУ 21-28 '■ ■ 

: Пластины магігатодкэлэктрігческиа ■ ‘ ' 


марок М-1, М-2, М-3 

. ТУ 6-03-5037-74 

Смола полиэфирная* ^ ■ ' . ’ . ' . 

ТУ 6-05-1122-76 

-Тальк -И - 

ТУ 21-25-207-77 

Пластины ферритовые из материала марки СЧ2 

ТУ 11 ПМ0.777.000 ТУ 

Злемакт токопроводящий пластнкчатый ЗТП .. 

ТУ .1 1-75 ОЖО.4в7.0е6 ТУ 

Смола эпоксидная Ъ А '1 ^ ^ 

ЮСТ 10387-76 
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ГГОСТДЕ-Г 

' и СІ 

ЛОИС'І'Б 



і ! е г. ,. ■ 

Г і.: 

... г,',':! дуо;. ■ 

ГІ‘:Г 


» 
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ч 1 ■ Г • ., 
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■ 
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:>т?0Гс. 
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1' 
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огь 

П РИ.Д' 

‘ 7.'.' 7 ; 0 

Рс- 

! Т ;»?(!’'' Ѵ;Л"- л. 

:>0 /Ѵ0;1 

'і'ЭГіСЗИгІУ 


П'ѴА'ѴГ.» 

і . 

Е' .'.0 


иия к іо: 

ОіСТР 

УКЦИИ 

- Г>'^'Ѵ 

Д'іГіГ 

■.'Х 1 


і іі і 1 іОО І.'і 

.' 'і'ОРД’ѴЫ, 



Сі'і 

51 

р5.:тю>хопк9 3. 

МЕ 

г» к ? 

КРГ 

‘ ' 

гюглоти 

'ѴЕЛЕ1 

И 

»« ( * » » 

«4«Г,. <»«»• 

4. « 

Сп; 

о 

о 

Я> 

'■іігложокие 4, 

ІШ1 

•'ОЧЕН 

Ь Ке 


1 < і к к..-< 


іа. 


16 


18 


■•ня;:;;ѵіых ляя крепления погло'П^ голей,.,...,. 

Сгхравичиоо пр(и/о>ісвп'!-;и о, ПЕРЕЧЕНЬ іГАГГСЕ-і/ ' 

МЫХ ДЛ5І ЗАЩИТНОГО .ПОКРЫТИ5І П-ОГ.ЧОТИТЕі’іЕЙ...... 1 9 

•Сщшаочиое пріілоніеиив 6* ПЕРЕЧЕНЬ, ПТЯ КД . МЛ1'ВРИАЛЫ;Й0. , • 
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